CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL 





Arbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MTR / MG) 
Arbitro Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (FIFA / MG) 

Arbitro Assistente 2: Ricardo Junio de Souza (AB / MG) 

Quarto Arbitro: Lucas Guimarães Rechatiko Horn (CD / RS) 
Inspetor: Jose Mocellin (CBF / RS) 


Delegado Local: 
VAR: 


Marcos Roberto Caduri de Almeida (CBF /) 
Emerson de Almeida Ferreira (AB / MG) 


SUMULA ON-LINE 
Campeonato: Campeonato Brasileiro - Série A/2021 Rodada: 
Jogo: Grêmio / RS X Corinthians / SP 
Data: 28/08/2021 Horário: 21:00 Estádio: Arena do Grêmio / Porto Alegre 


Arbitragem 


Jogo: 175 


18 


Cronologia 


Resultado do 1º Tempo: 0 X O Resultado Final: 0 X 1 


Corinthians / SP 


T = Titular | R = Reserva | P = Profissional | A = Amador | (9) = Goleiro 





Entrada do mandante: 20:50 Atraso: Não Houve Entrada do mandante: 22:00 Atraso: Não Houve 

Entrada do visitante: 20:50 Atraso: Não Houve Entrada do visitante: 22:01 Atraso: Não Houve 

Início 1º Tempo: 21:00 Atraso: Não Houve Início do 2º Tempo: 22:02 Atraso: Não Houve 
Término do 1º Tempo: 21:47 Acréscimo: 2 min Término do 2º Tempo: 22:53 Acréscimo: 6 min 


[ac] FE Tor: [o No [08 fofo Feto [o] (15) 


ne o fosido | nemeconoo [rapa cor Boo hpeico | nonecomico [mal car 
34 Gabriel Ch... Gabriel Hamester Grando T(g) P 443904 12 Cássio Cassio Ramos ig) RR 166276 
5 Thiago Santos Thiago dos Santos q ||? 298712 4 Gil Carlos Gilberto do N ... TP 178854 
7 Campaz Jaminton Leandro Campaz T P 729333 5 Gabriel Gabriel Girotto Franco 7 |dP 320839 
9 Borja Miguel Angel Borja H ... Ti | 566895 7 Luan Luan Guilherme de Je... T P 409960 
11 Ferreira Aldemir dos Santos F ... Tp 505058 11 Giuliano Giuliano Victor de Paula 17 | e 178486 
13 Rafinha Marcio Rafael Ferrei ... 17 |? 161656 19 Mosquito Gustavo Herric da Silva WI 308275 
21 Villasanti Mathias Adalberto Vi... RE 727270 26 Fabio Santos Fabio Santos Romeu TIP 162248 
23 Alisson Alisson Euler de Fre ... q (IP 317751 29 Roni Roni Medeiros de Moura T P 387432 
26 Rodrigues Antonio Josenildo Ro ... TP 434738 33 João Victor Joao Victor da Silva ... Ap [e 420688 
35 Vanderson Vanderson de Oliveir ... q [IP 612628 37 Eduardo Sa... Eduardo Santos Queiroz T P 448892 
44 Ruan Ruan Tressoldi Netto Tp 462332 77 Jo Joao Alves de Assis Silva T P 162504 
20 Brenno Brenno Oliveira Frag ... R(g) P 433923 1 Caique Caique Franca Godoy R(g) P 313131 
3 Geromel Pedro Tonon Geromel im | IP 165322 Piton Lucas Piton Crivellaro Im | IP 439689 
4 Kannemann | Walter Kannemann RENE 554626 Renato Aug ... Renato Soares de Oli... GP 165836 
8 Maicon Maicon Thiago Pereir ... Im [IP 166603 20 Marquinhos Marcos Vinicius Sous ... RE RR 452746 
12 Cortez Bruno Cortes Barbosa RE 180546 24 Cantillo Victor Danilo Cantil ... | É 691641 
15 Darlan Darlan Pereira Mendes RR 422352 27 Matheus Matheus Alexandre An... R P 517052 
16 Lucas Silva Lucas Silva Borges RENE 320111 32 Matheus Do ... Matheus Planelles Donell R P 541820 
25 Jhonata Ro... Jhonata Robert Alves ... RE 528449 34 Raul Raul Gustavo Pereira... RE RR 509667 
29 Diego Souza Diego de Souza Andrade R P 161625 38 Gabriel Gabriel Pereira dos ... RO RR 542398 
32 Diogo Diogo Barbosa Mendanha R P 339876 39 Xavier João Vitor Xavier de... RE RE 523897 
38 Léo Leonardo Augusto dos... R P 581048 43 Vitinho Victor Gabriel Moura ... at | IP 413031 
88 Jean Pyerre JeanPyerreCasagran... R P 422351 
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Comissão Técnica 


Técnico: Luiz Felipe Scolari Técnico: Sylvio Mendes De Campos Junior 
Assistente Técnico: Paulo Cesar Turra Assistente Técnico: Dorival Ghidoni Junior 

Médico: Marcio Marques Dornelles Assistente Técnico: Fernando Lazaro Rodrigues Alves 
Treinador De Goleiros: Mauri Costa Lima Médico: Michel Youssef Muniz Domingos 
Preparador Físico: Reverson Bastos Pimentel Preparador Físico: Flavio Henrique De Oliveira 
Massagista: Lucas Silva Da Cruz Massagista: Cleber Costa De Souza 







/2T 
34:00 27 FRA NR Joao Alves de Assis Silva Corinthians/SP 


NR = Normal | PN = Pênalti | CT = Contra | FT = Falta 


Cartões Amarelos 


LEV/AR EM [ [oJpal=Me [o JN [eo teto [0] g 
qr 


43:00 2 12 Cassio Ramos Corinthians/SP 
Motivo: A1.13. Dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Por dar uma entrada contra o 
adversário de forma temerária na disputa da bola 

+01:00 27 33 Joao Victor da Silva Marcelino Corinthians/SP 
Motivo: A3.3. Chutar a bola para longe ou carrega-la com as mãos depois de o árbitro ter paralisado o jogo - Conduta antidesportiva 
ao chutar a bola para longe retardando o reinício de jogo. 

34:00 Zu 8 Maicon Thiago Pereira de Souza Grêmio/RS 


Motivo: A2.1. Reclamar / protestar (verbalmente ou por gestos) ostensiva e ofensivamente contra decisão da arbitragem. - Por 
protestar veementemente contra as decisões da arbitragem. 


Cartões Vermelhos 


tenpo [rrar[ te Nomedo logado 
34:00 ui 8 Maicon Thiago Pereira de Souza - Grêmio/RS 


Cartão Vermelho Direto Motivo: V2.8. Outro motivo (detalhar no campo expulsões) - Aos 34 minutos do segundo tempo, expulsei com cartão vermelho direto, 
o atleta número 08, sr maicon thiago pereira, da equipe do grêmio f. b. p. a., por proferir de forma grosseira, acintosa e desrespeitosa 
as seguintes palavras: "não foi falta caralho, vai tomar no cu, apita essa porra direito, seu merda!". relato ainda que após receber o 
cartão vermelho, o referido atleta partiu em minha direção me atingindo com um tapa no braço. registro mais que o aludido atleta 
mesmo após contido por companheiros de equipe, partiu novamente em minha direção, proferindo também de forma grosseira, 
acintosa e desrespeitosa as seguintes palavras: "safado, seu merda, ladrão do caralho, vai te fuder!" após contido novamente por seus 
companheiros, o atleta expulso, ao deixar o campo de jogo voltou a proferir as seguintes palavras: "vem aqui roubar a gente e faz 
essa porra, caralho!". informo, por fim, que me senti ofendido com as palavras proferidas pelo atleta expulso. 
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Nada houve de anormal. 


Ocorrências / Observações 








Motivo de atraso no início e/ou reinício, e de acréscimos: 
Não houve atraso no início e reinício de partida. acréscimos em razão da retirada de atletas supostamente lesionados para atendimento médico fora do campo de 
jogo, substituições e reposição de bola em jogo. relato que a equipe do s. c. corinthians paulista, atrasou em 01 minuto para regressar ao campo de jogo no 

segundo tempo, descumprindo o que prevê o regulamento da competição, porém sem causar impacto (atraso) no reinício de partida. antes do início de partida, foi 
concedido um minuto de silêncio em homenagem póstuma às vitimas da covid-19. 








19:00 21 
19:00 2T 
20:00 2 
20:00 2 
29:00 21 
43:00 ill 





Nada houve de anormal. 


Latel feto) g (oo [o ESTES (Ao 


Nada houve de anormal. 


Substituições 


Grêmio/RS 
Grêmio/RS 
Corinthians/SP 
Corinthians/SP 
Grêmio/RS 
Corinthians/SP 


Observações Eventuais 


38 - Leonardo Augusto dos Santos ... 
8 - Maicon Thiago Pereira de Souza 
8 - Renato Soares de Oliveira Au... 
43 - Victor Gabriel Moura de Oliv... 
29 - Diego de Souza Andrade 

38 - Gabriel Pereira dos Santos 


11 - Aldemir dos Santos Ferreira 

7 - Jaminton Leandro Campaz 

29 - Roni Medeiros de Moura 

7 - Luan Guilherme de Jesus Vieira 
9 - Miguel Angel Borja Hernandez 
19 - Gustavo Herric da Silva 
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